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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 874 

24 Μαΐου 1999 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 19947 Φ.300.2 

Κατανομή κατά κατηγορία , φύλο, Πυροσβεστικές Υπη¬ 
ρεσίες και Πυρ/κά Κλιμάκια κατά πόλη των χιλίων τε- 
τρακοσίων πενήντα (1 450) κενών οργανικών θέσεων, 
που θα καλυφθούν στον προσεχή διαγωνισμό κατάτα¬ 
ξης ιδιωτών ως Δοκίμων Πυροσβεστών στο Πυροσβε¬ 
στικό Σώμα. 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

1. - Έχοντας υπόψη: 

α.-Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 του Π.Δ.170/1996 
” Κανονισμός κατάταξης Δοκίμων Πυροσβεστών και με¬ 
ταθέσεων του Πυροσβεστικού προσωπικού του Πυρο¬ 
σβεστικού Σώματος (Α' 131), όπως τροποποιήθηκε και ι¬ 
σχύει. 

β.-Την με αριθμό 14/1999 Πράξη του Υπουργικού Συμ¬ 
βουλίου ” Έγκριση πλήρωσης Δοκίμων Πυροσβεστών ”. 

γ.-Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

δ.-Τις Υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό των Υπηρε¬ 
σιών του Πυροσβεστικού Σώματος, αποφασίζουμε: 

2. -Κ ατανέμουμε τις χίλιες τετρακόσιες πενήντα 
(1.450 ) κενές οργανικές θέσεις, που θα καλυφθούν με 
πανελλήνιο διαγωνισμό κατάταξης ισάριθμων ιδιωτών ως 
Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών κατά κατηγο¬ 
ρία , φύλο, Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Πυρ/κά Κλιμά¬ 
κια κατά πόλη, ως εξής : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' (ΠτυχιούχοιΑ.Ε.Ι.) 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής εκτός της Π.Υ,Λαυ¬ 
ρίου. 

Δέκα (10) θέσεις από τις οποίες εννέα (9) άνδρες και μία 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Θεσ/νίκης 
Δέκα (10) θέσεις από τις οποίες εννέα (9) άνδρες και μία 
(1) γυναίκα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' (ΠτυχιούχοιΤ.Ε.Ι.) 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής εκτός της Π.Υ.Λαυ- 
ρίου 

Πενήντα (50) θέσεις από τις οποίες σαράντα δύο (42) 
άνδρες και οκτώ (8) γυναίκες. 


Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Θεσ/νίκης. 

Είκοσι (20) θέσεις από τις οποίες δέκα οκτώ (18) άνδρες 
και δύο (2) γυναίκες. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίου Όρους. 

Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλοννήσου 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκιάθου 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκοπέλου 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυθήρων 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Μολάων 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρύστου 
Μία (1) θέσηάνδρο. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κύμης 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκύρου 
Μία (1) θέσηάνδρο. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μαντουδίου 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου 
Μία (1) θέσηάνδρο. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νάξου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω 
Μία (1) θέσηάνδρο. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λίνδου 
Μία (1) θέση άνδρα. 
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Πυροσβεστική Υπηρεσία Μύρινας 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρλοβασίου 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ικαρίας 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρδαμύλων 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ηρακλείου 
Δύο (2) θέσεις άνδρα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θυναλίων 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σάμης 
Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ιθάκης 
* Μία (1) θέση άνδρα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου 
Μία (1) θέση άνδρα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

Υποψήφιοι που έχουν απολυτήριο (όχι πτυχίο) οποιου- 
δήποτετύπου Λυκείου. 

Για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής εκτός της 
Π.Υ. Λαυρίου. 

Εβδομήντα πέντε (75) θέσεις από τις οποίες πενήντα 
μία (51) άνδρες και είκοσι τέσσερες (24) γυναίκες. 

Για την 1η Ε.Μ.Α.Κ. (Ελευσίνα) 

Δέκα (10) θέσεις από τις οποίες εννέα (9) άνδρες και μία 
(1) γυναίκα. 

Για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Θεσ/νίκης 
Είκοσι (20) θέσεις από τις οποίες δέκα πέντε (15) άν¬ 
δρες και πέντε (5) γυναίκες. 

Για τη 2η Ε.Μ.Α.Κ. (Θεσ/νίκης) 

Πέντε (5) θέσεις από τις οποίες τέσσερις (4) άνδρες και 
μία (1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σταυρού 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας 
Τέσσερες (4) θέσεις από τις οποίες τρεις (3) άνδρες και 
μία (1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιτόχωρου 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Γουμένισσας 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αρναίας 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μαρμαρά 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κασσάνδρας 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίου Όρους 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νιγρήτας 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σιδηροκάστρου 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξάνδρειας 
Τέσσερες (4) θέσεις από τις οποίες τρεις (3) άνδρες και 
μία (1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαππών 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 


Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Διδυμοτείχου 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σουφλίου 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νευροκοπίου 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σταυρούπολης 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νεάπολης 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μετσόβου 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Παραμυθιάς 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φιλιατών 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών 
Τέσσερες (4) θέσεις από τις οποίες τρεις (3) άνδρες και 
μία (1) γυναίκα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κρεστένων 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ολυμπίας 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγιάς 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελασσώνας 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου 
Επτά (7) θέσεις από τις οποίες έξι (6) άνδρες και μία (1) 
γυναίκα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλμυρού 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργαλαστής 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλοννήσου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκιάθου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκοπέλου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βυτίνας 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άστρους 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λεωνιδίου 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυπαρισσίας 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τροιζήνας 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κρανιδίου 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου 
Τέσσερες (4) θέσεις από τις οποίες τρεις (3) άνδρες και 
μία (1) γυναίκα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυθήρων 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
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Πυροσβεστική Υπηρεσία Μολάων 
Πέντε (5) θέσεις από τις οποίες τέσσερις (4) άνδρες και 
μία (1) γυναίκα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδορικίου 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φουρνάς 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων 
Πέντε (5) θέσεις από τις οποίες τέσσερις (4) άνδρες και 
μία (1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρύστου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κύμης 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκύρου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλιβερίου 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λίμνης 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μαντουδίου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιτέας 
Τέσσερες (4) θέσεις από τις οποίες τρεις (3) άνδρες και 
μία (1) γυναίκα 

Πυροσβεσπκή Υπηρεσία Ιστιαίας 
Τέσσερες (4) θέσεις από τις οποίες τρεις (3) άνδρες και 
μία (1) γυναίκα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ερμούπολης 
Τέσσερες (4) θέσεις από τις οποίες τρεις (3) άνδρες και 
μία (1) γυναίκα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νάξου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω 

Δέκα (10) θέσεις από τις οποίες εννέα (9) άνδρες και μία 
(1) γυναίκα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου 
Τέσσερες (4) θέσεις από τις οποίες τρεις (3) άνδρες και 
μία (1) γυναίκα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λίνδου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καλλονής 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγιάσου 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Μύρινας 
Πέντε (5) θέσεις από τις οποίες τέσσερις (4) άνδρες και 
μία (1) γυναίκα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου 
Τέσσερες (4) θέσεις από τις οποίες τρεις (3) άνδρες και 
μία (1) γυναίκα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρλοβασίου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ικαρίας 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 


Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου 

Τέσσερες (4) θέσεις από τις οποίες τρεις (3) άνδρες και 
μία (1) γυναίκα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρδαμύλων 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ηρακλείου 
Δέκα (10) θέσεις από τις οποίες οκτώ (8) άνδρες και δύο 
(2) γυναίκες 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μοιρών 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χερσοννήσου 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας 
Τέσσερες (4) θέσεις από τις οποίες τρεις (3) άνδρες και 
μία (1) γυναίκα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κανδάνου 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κέρκυρας 
Τέσσερες (4) θέσεις από τις οποίες τρεις (3) άνδρες και 
μία (1) γυναίκα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θυναλίων 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολιού 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σάμης 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ιθάκης 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής 
Τέσσερες (4) θέσεις ανδρών 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' 

Υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών 
(απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και 
επαγγελματική άδεια οδηγού αυτοκινήτου Κατηγορίας Γ 
και άνω. 

Για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής εκτός της 
Π.Υ. Λαυρίου. 

Εκατόν τριάντα οκτώ (138) θέσεις από τις οποίες εκατό 
τριάντα πέντε (135) άνδρες και τρεις (3) γυναίκες. 

Για την 1η Ε.Μ.Α.Κ (Ελευσίνα) 

Δέκα (10) θέσεις ανδρών 
Για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Θεσ/νίκης 
Τριάντα (30) θέσεις από τις οποίες είκοσι εννέα (29) άν¬ 
δρες και μία (1) γυνοίκα. 

Για τη 2η Ε.Μ.Α.Κ. (Θεσ/νίκης) 

Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σταυρού 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιτοχώρου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Γουμένισσας 
Τρεις (3) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αρναίας 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
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Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μαρμαρά 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κασσάνδρας 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίου Όρους 
Δέκα (10) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νιγρήτας 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σιδηροκάστρου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξάνδρειας 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαππών 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Διδυμοτείχου 
Τρεις (3) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σουφλίου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νευροκοπίου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σταυρούπολης 
Τρεις (3) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νεάπολης 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μετσόβου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Παραμυθιάς 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φιλιατών 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κρεστένων 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ολυμπίας 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγιάς 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελασσώνας 
Τρεις (3) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου 
Δέκα (10) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλμυρού 
Τρεις (3) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργαλαστής 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλοννήσου 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκιάθου 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκοπέλου 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βυτίνας 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άστρους 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λεωνιδίου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 


Πυροσβεσπκό Κλιμάκιο Κυπαρισσίας 
Τρεις (3) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τροιζήνας 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κρανιδίου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυθήρων 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου 
Τρεις (3) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Μολάων 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδορικίου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεσπκό Κλιμάκιο Θέρμου 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φουρνάς 
Τρεις (3) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρύστου 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεσπκό Κλιμάκιο Κύμης 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεσπκό Κλιμάκιο Σκύρου 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεσπκό Κλιμάκιο Αλιβερίου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λίμνης 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικά Κλιμάκιο Μαντουδίου 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιτέας 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ισπαίας 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ερμούπολης 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νάξου 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω 
Δώδεκα (12) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λίνδου 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καλλονής 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγιάσου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Μύρινας 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
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Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρλοβασίου 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ικαρίας 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρδαμύλων 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ηρακλείου 
Δέκα πέντε (15) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μοιρών 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χερσοννήσου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κανδάνου 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεσπκές Υπηρεσίες Κέρκυρας 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θυναλίων 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολιού 
Τρεις (3) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σάμης 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ιθάκης 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου 
Οκτώ (8) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου 
Τρεις (3) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής 
Πέντε (5) θέσεις ανδρών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε' (Τεχνικοί) 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής εκτός Π.Υ.Λαυρίου 
Δέκα (10) θέσεις ανδρών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ' 

Υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών 
(απολυτήριο ή πτυχίο) των Τμημάτων Πλοιάρχων ή Μηχα¬ 
νών Εμπορικού Ναυτικού του Τομέα Ναυτικού του Τεχνι¬ 
κού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Ναυτι¬ 
κής Σχολής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής εκτός Π.Υ.Λαυρίου 
Δέκα (10) θέσεις ανδρών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ τ (Μουσικοί) 

Υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών ο- 
ποιουδήποτε τύπου Λυκείου και είναι μουσικοί Μπάντας 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής εκτός Π.Υ.Λαυρίου 
Δέκα (10) θέσεις ανδρών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η' (Αθλητές) 

Δέκα (10) θέσεις αθλητών από τις οποίες εννέα (9) άν- 
δρες και μία (1) γυκαίκα σε οποιαδήποτε Πυροσβεστική 
Υπηρεσία ή Πυροσβεστικό Κλιμάκιο είναι επιτυχόντες α¬ 
νάλογα τη διάκρισή τους. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ' 

Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα της κατηγορίας Γ 


και επιπλέον πτυχίο Ι.Ε.Κ. κατεύθυνσης Δασοπροστα¬ 
σίας. 

Για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αττικής εκτός της 
Π.Υ. Λαυρίου. 

Σαράντα δύο (42) θέσεις από τις οποίες τριάντα επτά 
(37) άνδρες και πέντε (5) γυναίκες. 

Για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Θεσ/νίκης 
Δέκα (10) θέσεις από τις οποίες εννέα (9) άνδρες και μία 
(1) γυναίκα. 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σταυρού 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιτοχώρου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αρναίας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μαρμαρά 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κασσάνδρας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίου Όρους 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νιγρήτας 
Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σιδηροκάστρου 
Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξάνδρειας 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαππών 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σουφλίου 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νευροκοπίου 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νεάπολης 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μετσόβου 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Παραμυθιάς 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φιλιατών 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κρεστένων 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ολυμπίας 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγιάς 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου 

Δύο (2) θέσεις ανδρών 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργαλαστής 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλοννήσου 

Μία (1) θέση άνδρα 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκιάθου 

Μία (1) θέση άνδρα 
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Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκοπέλου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βυτίνας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άστρους 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λεωνιδίου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τροιζήνας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κρανιδίου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυθήρων 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Μολάων 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδορικίου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρύστου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κύμης 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκύρου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλιβερίου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λίμνης 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μαντουδίου 
Μία (ί) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιτέας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ισπαίας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ερμούπολης 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νάξου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω 
Δύο (2) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου 
Μία (1) θέση άνδρα 


Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λίνδου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καλλονής 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγιάσου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Μύρινας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρλοβασίου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ικαρίας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρδαμύλων 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ηρακλείου 
Τρεις (3) θέσεις ανδρών 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μοιρών 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χερσοννήσου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεσπκό Κλιμάκιο Σητείας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κανδάνου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κέρκυρας 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θυναλίων 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σάμης 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ιθάκης 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου 
Μία (1) θέση άνδρα 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής 
Μία (1) θέση άνδρα 

3.- Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Μαΐου 1999 
Ο Αρχηγός 

Αντιστράτηγος ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ. ΓΚΕΚΑΣ 








11034 _ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙ.ΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΗ * ΡΑΧ 52 34 312 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μίρ: νννννν.βί.ςΓ 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ: Γ»οΙ· 9Γ 
β-ιτιβίΙ: πν&β @ ΙτοΙ.ςμ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ^ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5225 761 

5230 841 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 

5249 547 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 188 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Βασ. Όλγας 227-Τ.Κ. 54100 (031) 423 956 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Νικήτα 6-8 Τ. Κ. 185 31 4135 228 

ΠΑΤΡΑ 

Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 6381 100 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0651) 87215 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 

ΛΑΡΙΣΑ 

Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661)89 127/89 120 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081) 396 223 

ΛΕΣΒΟΣ 

Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(0251)46 888/47 533 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ' Μέ ΧΡ ι 8 σελίδες 200 δρχ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ...... , ._ <ΛΛ Τ 

- Απο 8 σελίδες και ανω προσαυξηση 100 δρχ. ανα θσελιδο η μέρος αυτου 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 

Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 

2531 ΤΑΠΕΤ 3512 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Γ ίαράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.) 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

60.000 δρχ. 3.000 δρχ. 

70.000 » . 3.500 » . 

15.000 » . 750 » . 

70.000 » . 3.500 » . 

30.000 » . 1.500 » . 

15.000 » . 750 » . 

5.000 » . 250 » . 

10.000 >· . 500 » . 

3.000 » . 150 » . 

10.000 » . 500 » . 

250.000 » . 12.500 « . 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

π -:- 

250.000 » . 12.500 » . 


I * Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο 
με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών, με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί 
να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου. 

*Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουντο ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γ ίνονται δεκτά. 

_Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οβ.ΟΟ' έως 13.00' 


(ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) 





















